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. Resiko Menikah 
| DIMUKS EM DIT AT 





Program pemerintah mengatakan bahwa usia menikah yang ideal untuk wanita adalah usia 
21 tahun, sedangkan untuk laki-laki adalah 25 tahun. Pernikahan usia dini (di bawah 19 
tahun) tak hanya meningkatkan risiko pada kesehatan wanita (ibu), tapi juga kesehatan anak, 


serta keharmonisan keluarga. 
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Bagi Kesehatan Wanita 





kurang terpenuhinya gizi 


risiko anemia depresi 


kematian usia dini 


risiko kanker serviks 





e Berisiko terkena penyakit menular seksual 
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Bagi kesehatan anak 


risiko bayi lahir dengan berat 
badan rendah 


risiko 5- 





30x lebih tinggi untuk meninggal 
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gl Keharmonisan Keluarga 
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KlE PERWAKILAN BKKBN PAPUA 





